TE 
| Inż. EMIL RETINGER 


komandor, podpor. Marynarki wojennej 


przeżywszy lat 43, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 11 października 1927 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpitala okręgowego przy ulicy Wrocławskiej na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi we czwartek dnia 13 b. m. o godzinie 3 po południu, na który-to smutny obrzęd 
stroskana żona wraz z dziećmi i matką zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 14 b. m. o godzinie 10 rano w kościele 00. Kapucynów, 


o PP zw „AJ 
NARA 
> 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ Jana Wolnego DRUKARNIA ZWIAZKOWA W KRAKOWIE. 
w Krakowie plac Szezepański L 2 


